Ughdarras ionadail: Cathair-Bhaile Obar Dheathain 


Clàr 9. Áireamh dhaoine ann an dachaighean chloinne agus ionadan leighis agus cùraim a reir gne, ann an 1971, 1981 agus 1991. 








Bliadhna Dachaighean Dachaighean Ospadaill Ospadail/ 
Chloinne Seann Dachaighean Dachaighean 

Daoine* Leigheas-inntinn eile 

1971|Fireann 180 192 266 112 
Boireann 146 471 322 290 

1981 [Fireann 76 221 271 67 
Boireann 40 596 340 246 

1991 [Fireann 32 450 112 190 
Boireann 23 1,104 233 527 


* °S dòcha gum bi aireamh bheag de dhaoine ann an dachaighean airson ciorramaich air a ghabhail 
a-steach anns an roinn seo. 


